Précision des Apps Détecteurs de Montants : Résultats Réels sur Placo
Quelle est la précision des apps de détection de montants sur placo ? Résultats de tests réels et conseils éprouvés pour des lectures fiables.
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Quelle est la vraie précision des apps de détection de montants muraux ?

Vous allez percer dans le mur et souhaitez savoir exactement où se trouvent les montants. Votre téléphone a une app de détection installée — mais à quel point pouvez-vous lui faire confiance ? Cet article analyse la précision avec des résultats de tests pratiques et des conseils éprouvés.

Téléchargez Wall Scanner & Metal Detector gratuitement sur iPhone ou Android et appliquez ces conseils de précision.


Ce que l'app mesure réellement

Les apps smartphone ne détectent pas le bois directement. Elles détectent les vis et clous en acier ferromagnétique qui fixent le placo aux montants. Le magnétomètre du téléphone mesure les variations du champ magnétique causées par ces fixations métalliques.

Dans la construction standard avec du placo de 13 mm fixé avec des vis à placo, les apps atteignent une précision de ±1–2 cm avec une bonne technique : mouvement lent, calibration préalable et passages multiples pour confirmation.


Facteurs qui réduisent la précision


	Se déplacer trop vite (3–5 cm/seconde maximum)

	Objets métalliques proches (clés, montre, électroménager)

	Coques avec aimants — retirez-les avant de scanner

	Un seul passage — effectuez toujours 3 passages ou plus




Conseils pour maximiser la précision


	Calibrez le magnétomètre avec un mouvement en figure-huit avant de scanner.

	Marquez les deux bords du pic de signal pour trouver le centre exact.

	Confirmez verticalement — un vrai montant produira un signal constant à différentes hauteurs.

	Utilisez le test de frappe : son sourd = montant, son creux = espace vide.

	Mesurez 40 cm depuis le premier montant trouvé pour prédire le suivant.




Téléchargez Wall Scanner & Metal Detector gratuitement sur l'App Store ou Google Play — gratuit, hors ligne, sans publicité.
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